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starksten Kaumanderungen durch die Warme erleiden. Unter den Gasen zeichnet sich wiederum der Wass erst off durch das gleich-maBigste Verhalten aus (Wasserstoffthermometer).
Von anderen, durch die Warme hervorgebrachten Veranderungen werden hauptsachlich die Anderung des elektrischen Leitungswiderstandes mit der Temperatur (Platindraht, oft in Quarzglas eingeschlossen, sog. Quarzglas-Widerstandsthermometer) und die durch Temperaturunterschiede wachgerufenen thermoelektrischen Strome bez. Spannungsunterschiede (thermoelektrische Pyrometer) zur Temperaturmessung beniitzt. Bei den letzteren sind zwei Metall-drahte aus verschiedenem Metall zusammengelotet. Die eine Lotstelle wird der zu messenden Temperatur, die andere der Luft- oder Eistemperatur aus-gesetzt. Der bei Temperaturdifferenz beider Lotstellen auftretende thermoelektrische Spannungsunterschied ist dem Temperaturunterschied annahernd verbal tnisgleich. Ftir Peuertemperaturen besteht der eine Draht des ,,Elements" aus Platin, der andere aus der Legierung Platinrhodium. Bei HeiBdampf-temperaturen wird Kupfer und Const antan gewahlt.
Spezifische Warme. Wenn die in einem Korper eQthaltene Warmemenge auf irgendeine Weise vergroBert (oder vermindert) wird, so steigt (oder fallt) seine Temperatur. Gleichen Temperaturanderungen entsprechen jedoch, unter sonst gleichen Umstanden, bei verschiedenen Korpern gleichen Gewicrites sehr ungleiche Warmemengen. Die „ Auf-nahmefahigkeit" fur die Warme (Warmekapazitat) ist von der Natur der Korper abhangig.
Die Warmemenge, die man 1kg fliissigem Wasser zuzufiihren hat, um seine Temperatur um 1°C zu erhohen, wird als ,,Einheit der Warmemengev (Warmeeinheit, Kalorie, abgekiirzt WE bzw. Gal) angenommen1).
Zur Erwarmung von 1 Gramm Wasser ist der 1000 te Teil dieser Warmemenge erforderlich. Diese Einheit ist in der Physik gebrauchlich und wird als Gramm-Kalorie bezeichnet (cal). Die technische Kalorie kann man als Kilogramm-Kalorie bezeichnen, abgekiirzt kcal In diesem Buche ist die technische Kalorie mit Cal abgekiirzt (vgl. Vorwort zur II. Aufl.), es ist also 1 Cal = 1 kcal.
Unter ,,spezifischer Warme" (c) eines beliebigen Korpers versteht man die Anzahl Warmeeinheiten, die gebraucht werden, um 1 kg des Korpers um 1 ° C zu erwarmen.
Bei festen und fliissigen Korpern ist die spez. Warme eindeutig (ab-gesehen von etwaiger Abhangigkeit von der Temperatur). Bei Gasen und Dampfen dagegen kann c alle moglichen Werte annehmen, je nach den auBeren Umstanden, unter denen die Erwarmung vor sich geht.
Die Messung von Warmemengen geschieht in der Weise, daB die Korper, welche die zu messende Warme enthalten, mit Wasser in leitende Verbindung gebracht werden, das die Korperwarme aufnimmt. Aus der Temperaturerhohung und dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
l) Fiir verschieden ho he Temperatur en des Wassers ist dieser Wert nicht ganz gleich. Die Temperatur, fiir welche die Einheit gilt, ist 15° C. Die Anderungen sind aber zwischen 0 und 100° nicht so groB, daB sie bei gewohn-lichen technischen Rechnungen beriicksichtigt werden miiBten. (Abschn. 45.)
4* sind z. B. Argon, Helium und Quecksilber auch im Gaszustand einatomig.
